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ZONA REGISTRAL N° II 
SEDE REGISTRAL - CHICLAYO 


Partida Registral : 60584468 
DUA/DAM : 118-2017-10-251807-224 
Título : 2017-2631895 

Fecha del Título : 28/12/2021 


OKONO N 


Datos del Vehículo 


Categoria : 13 

Marca : HONDA 

Modelo : CB125F 

Color: ROJO HHHHHHHHHR HHHHHHHHHH 
Número de VIN : LWBJC6492J1200189 
Número de Serie : 1WBJC6492J1200189 
Número de Motor : JC64E6102561 
Carrocería : MOTOCICLETA 

Potencia : 7,8507750 

Form. Rod. : 2X2 

Combustible : GASOLINA 


Asientos : 2 Cilindros : 1 
Pasajeros : 1 Longitud : 2.036 
Ruedas : 2 Altura : 1.076 
Ejes: 2 Ancho : 0.767 


ina: 


Placa N° 


1149-KM 


Año Fabric. : 2017 
Año Modelo : 2018 


Versión : PERU 


Cilindrada : 0.125 
P. Bruto : 0.286 
P. Neto : 0.128 
Carga Util : 0.158 
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